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Bericht 

des Haushaltsausschusses 
(7. Ausschuß) 

gemäß § 96 der Geschäftsordnung 

über den von der Bundesregierung eingebrachten 
Entwurf eines Sechsten Gesetzes 
zur Änderung des Soldatenversorgungsgesetzes 

— Drucksachen VI/936, VI/1366 — 


Bericht des Abgeordneten Dr. Althammer 


Der Gesetzentwurf ist mit der Haushaltslage ver- 
einbar. 

Die jährlich anfallenden Kosten können für die 
Haushaltsjahre 1970 und 1971 im Rahmen des Ein- 
zelplans 14 gedeckt werden. Für die folgenden Jahre 
ist die mittelfristige Finanzplanung entsprechend 
fortzuschreiben. 

Dieser Bericht beruht auf der vom federführenden 
Verteidigungsausschuß vorgeschlagenen Fassung des 
Gesetzentwurfs. 


Bonn, den 11. November 1970 

Der Haushaltsausschuß 

Leicht Dr. Althammer 

Vorsitzender Berichterstatter 
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